Aniela de Schrankenstein Scheurich 


Obywatelka Miasta Krakowa, 


urodzona w roku 1824 izmarłaydnia 11 stysznia 1898 roku, opatrzona 
św."Sadkramerńtśaini. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we czwartekrdnia 13 stycznia b. r. z domu pod 1. 33 
na Półwsiu Zwierzynieckiem o godzinię 2. popołudniu, na które stroskane dzieci 


i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w piątek dnia 14 b. m. o godzinie 9. rano w kościele OO. Reformatów 


w Krakowie. 


Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. Zakład pogrzebowy ,Concordia J. K. Pękalskiego. — 
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